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摘要 : 

由 于 生物 医药 产业 具有 巨大 的 经 济 效 益 、 社 会 效益 ， 生 物 医 药 产 业已 经 成 为 许多 国家 的 
朝阳 产业 ,对 于 佛山 市 的 产业 发 展 来 说 ， A 
后 的 大 力 发 展 方向 。 本 论文 通过 对 佛山 市 的 生物 医药 相关 技术 领域 内 的 专利 进行 检索 分 析 ， 
从 专利 文献 研究 的 角度 分 析 技 术 领 域内 研究 现状 ， 梳 理 技术 布局 ， 了 解 相 关 技 术 研 发 的 主 
要 应 用 方向 以 及 优 和 劣势 ， 对 比 佛山 市 自身 的 技术 特点 ， 制 定 专利 布局 实施 方案 建议 .包括 提 
高 专利 保护 、 管 理 、 运用 意识 ;优化 产业 结构 及 布局 ， 把 握 各 产业 个 同 发 展 方式 ， 提 升 现 有 
技术 竞争 能 力 ;， 建 立 风险 预警 机 制 ， 推 送 专利 信息 服务 ;优化 发 展 环境 等 方面 的 具体 建议 。 
关键 词 : 产业 分 析 ;， 专利 分 析 ; 佛山 市 
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山 市 生物 医药 产业 概况 

佛山 市 位 于 中 国 最 具 经 济 实力 和 发 展 活 力 地 区 之 一 的 珠江 三 角 洲 腹地 ， 
成 “ 广 佛 都 市 圈 ”， 是 “ 广 佛 秘 经 济 圈 ”、“ 珠 江 - 西 江 经 济 带 ”的 重要 组 成 部 分 ， 在 广东 
省 经 济 社会 发 展 版 图 中 处 于 领先 地 位 。 佛 山 现 辖 禅 城区 、 南 海区、 顺德 区 、 高 明 区 和 三 水 区 ， 
全 市 总 面积 3797. 72 平方 公里 ， 常 住人 口 735. 06 万 人 ， 其 中 户籍 人 口 385. 61 万 个 。 佛 山 
在 生物 医药 领域 的 基础 薄弱 ， 起 点 较 低 ， 上 自前 仍然 级 符 在 100 亿 先 产 信 的 规模 ， 且 产业 结 
构 仍 停留 在 生产 制造 和 流通 销售 等 产业 链 的 低 端 环节 ， 产 业 链 的 结构 性 短 板 依然 明显 ， 但 
近 几 年 在 产业 转型 加 速 和 国家 对 生物 医药 的 高 度 重 视 下 ， 佛 山 市 南海 区 把 生物 医药 列 为 习 
点 培育 发 展 的 战略 性 新 兴 产 业 ， 使 得 该 行业 在 佛山 的 产业 版 图 呈现 稳健 而 快速 崛起 的 势头 。 
目前 佛山 拥有 两 个 较 大 的 生物 医药 产业 园区 ， 一 个 是 中 国 科 学 院 南海 生物 医药 科技 产 
业 中 心中 。 在 2009 年 下 半年 ， 南 海区 政府 与 大 沥 镇 启动 1 亿 元 专项 资金 ， 携 手中 科 院 ， 在 
被 纳入 南海 中 部 制造 基地 产业 智库 板块 的 大 沥 西 部 ， 建设 中 国 科 学 院 南 海 生物 医药 科技 产 
业 中 心 园 区 ， 培 育 产业 集群 。 另 一 个 是 广东 省 创新 转化 生物 产业 园 ， 选 址 佛山 新 城 、 乐 从 镇 
一 环 以 南 新 桂 路 以 西 地 块 ， 总 面 和 和 4 约 1000 亩 ， 十 地 性 质 以 科研 各 十 业 为 主 配套 商业 办 公 
用 地 。 根据 规划 方案 ， 生 物产 业 园 定位 为 国际 生物 产业 中 心 、 国 际 生物 与 金融 产业 交易 中 心 ， 
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功能 布局 包含 四 大 板块 :生物 产业 孵化 平台 、 创 新 转化 生物 产业 平台 、 重 大 (生物 /医学 ) 装 
备 产 业 平 台 、 创新 生物 及 金融 产业 交易 平台 。 该 产业 园 将 围绕 生物 医学 重要 药物 研发 及 产业 
化 、 临床 检验 装备 和 重大 生物 装备 研发 制造 油 大 方向 ， 不 断 整 合 相 关 领 域内 的 技术 、 人 才 和 
金融 资源 ， 全 力 打 造 集 “ 创 新 转化 生物 产业 、 大 数据 诊断 技术 、 重 大 装备 产业 、 生 物 和 金融 产 
业 交 易 ” 为 一 体 的 国家 生物 产业 的 “转化 -创造 ee 
2016 年 度 佛山 市 级 科技 资源 将 重点 倾斜 四 大 选 题 ， 申 报 指南 亦 将 围绕 “互联 网 +” 行 
动 计划 、 专 利 战略 、 科技 创新 平台 、 科技 创新 团队 引进 等 四 个 方向 扶持 建设 公 展 “其 中 佛 
市 级 科技 资源 重点 配置 予 新 材料 .生物 医药 科技 服务 业 ， 作 为 佛山 市 重点 发 展 的 产业 和 领域， 
积极 引进 科技 创新 创业 团队 中。 
佛山 市 南海 区 2012 年 7 月 印发 《佛山 市 南海 区 促进 生物 医药 产业 发 展 扶持 和 奖励 办 法 》 
的 通知 ， 加 快 培育 和 发 展 生物 医药 产业 ， 推 动 中 国 南方 生物 医药 城建 设 ， 促 进 生 物 医 药 产 
业 集 聚 ， 提 升 区 域 自主 创新 能 力 和 产业 竞争 力 ， 重 点 鼓励 的 生物 产业 类 别 包 括 : 生物 制药 、 
化 学 药物 、 现 代 中 药 、 医 疗 器 械 、 保 健 品 、 生 物 医药 等 名 。 
2015 年 4 月 ， 禅 城区 卫 计 局 出 台 《 佛 山 市 禅 城区 推进 中 医药 发 展 的 实施 意见 〈2015- 
2018 年 ) 》。 如今 ， 禅 城区 的 中 医药 在 市 民 的 公共 健康 管理 方面 已 经 全 面 铺 开 应 用 ， 接 下 来 ， 
禅 城区 将 在 年 内 实施 “名 科 ”、 “名 医 ” 工 程 ”。2016 年 2 月 为 鼓励 支持 区 内 生命 健康 产业 
发 展 ,， 《佛山 市 禅 城区 生命 健康 产业 促进 办 法 实施 细则 》 (下 称 《 实 施 细则 》) 向 社会 公开 征 
求 意 见 ， 生 物 医药 研发 及 外 包 服 务 等 八大 类 生命 健康 产业 将 可 获得 财政 支持 、 租金 补贴 融 
ne a ee te ee eh 
服务 平台 、 生 物 信 息 、 健 康 服务 业 、 医 疗 器 械 、 现 代 中 药 、 生 物 制药 以 及 经 认定 的 其 他 科技 售 
较 高 、 成 长 性 较 好 的 生物 医药 产业 项 目 这 八大 类 生命 健康 产业 可 获 扶 振作 目前 已 经 有 重大 
的 项 目 进 入 孵化 实践 阶段 。 佛 山体 必 康 生物 科技 有 限 公 司 主要 针对 结核 病 传 染病 研究 ， 生 产 
结核 病 诊断 试剂 ， 已 经 有 2 个 结核 病 诊 断 试剂 盒 报批 、2 个 而 药检 测试 剂 盒 报批 、2 款 仪 器 开 
始 进入 市 场 销 售 阶段 ;中国 科学 院 生 物 物理 研究 所 李 岩 研究 员 带 着 他 们 团队 正在 建立 一 个 
独立 的 第 三 方 性 质 的 高 端 生物 医学 检测 室 ， 中 国 科学 院 生物 物理 研究 所 副 研 究 员 任 若 通 的 
“基于 人 类 多 能 干细胞 基因 打 厚 技术 的 药物 币 选 评价 平台 ”项 上 ， 则 主要 针对 干细胞 领域 
创建 新 型 人 类 疾病 筛选 评价 平台 
生物 医药 有 着 ) 阔 的 发 展 前 景 ， 是 佛山 市 今后 的 大 力 发 展 方向 。 本 论文 通过 对 佛山 市 的 
生物 医药 相关 技术 领域 内 的 专利 进行 检索 分 析 ， 从 专利 文献 研究 的 角度 分 析 技 术 领 域内 研 
究 现状 ， 梳 理 技术 布局 ， 了 解 相 关 技 术 研 发 的 主要 应 用 方向 以 及 优 劣势 ， 对 比 佛山 市 自身 
的 技术 特点 ， 制 定 专利 布局 实施 方案 ， 结 合 佛山 生物 医药 产业 专利 的 实际 情况 ， 提 出 技术 
发 展 战略 和 专利 风险 防范 建议 。 
2 佛山 市 生物 医药 产业 专利 分 析 
本 论文 专利 数据 检索 日 期 为 : 2016 年 3 月 15 日， 使 用 的 专利 分 析 数 据 库 是 Innography 
数据 库 ， 检 索 式 内 容 包括 生物 医药 领域 相关 IPC 分 类 号 和 相关 主题 关键 词 。 
2. 1 专利 整体 申请 趋势 
人 
利 授 权 率 为 47. 1%， 专 利 授权 且 目 前 有 效 量 为 516 件 ， 审 查 中 专利 635 件 ， 生 物 医药 领域 授 
OE 汪 中 和 拓 为 利 中 二 和 的 08 《 衣 旨 
果 参 见 表 1) 。 
通过 对 佛山 市 生物 医药 领域 的 专利 统计 可 知 ， 佛 山 市 在 生物 医药 技术 领域 的 专利 申请 
量 并 不 多 。 医 药 研发 的 周期 较 长 ， 而 由 于 佛山 的 医药 类 专利 申请 起 步 比 较 晚 近 ， 一 定 程 度 上 
导致 目前 佛山 生物 医药 专利 申请 量 并 不 是 很 多 。 但 是 值得 注意 的 是 佛山 生物 医药 专利 的 授权 


率 还 比较 高 ， 在 审 专利 量 占 比 也 很 大 ， 近 3 年 佛山 生物 医药 专利 的 授权 量具 有 大 幅 提 高 的 
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可 能 。 


对 佛山 医药 的 专利 申请 趋势 进行 统计 分 析 〈 图 1) ， 通 过 下 图 可 知 佛山 的 生物 医药 专 
利 申请 整体 呈 快 速 增长 的 趋势 ， 对 申请 趋势 的 变化 具体 分 析 可 知 |: 
1996 年 ， 佛 山 申请 了 第 一 件 生物 医药 专利 ，2003 年 之 前 佛山 的 专利 申请 量 都 非常 
直到 中 国 加 入 WTO 之 后 ，2003 年 佛 的 生物 医药 专利 中 请 量 多 一 次 突破 10 件 。 
2005 年 ， 阿 特 维 斯 投资 8. 1 亿美 元 并 购 了 美国 雅 来 公司 的 全 球 通用 名 药 业 务 ， 并 取代 
了 佛山 雅 来 ， 正 式 进 入 中 国 市 场 ， 人 大 仿制 药 生 产 企业 阿 特 维 斯 


的 佛山 落户 在 一 定 程度 上 带动 了 佛 上 生物 医药 专利 的 申请 ， 更 重 EE 要 的 是 佛山 市 经 贸 局 于 
2005 年 频频 提出 要 振兴 佛 药 。 佛山 市 公布 的 《建设 国家 级 医药 保健 品 产 业 基 地 的 实施 方案 》 
之 中 明确 提出 “建成 一 个 年 销售 额 30 亿 元 的 大 型 企业 集团 ， 建 成 工程 技术 研究 开发 中 心 6 
个 。 争 取 2 家 以 上 医药 企业 实现 上 市 。” 并 提出 了 通过 收购 、 并 购 战 略 等 手段 来 实现 。 因 
此 ，2005 年 ， 佛 山 专利 申请 量 出 现 又 增 。 
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图 1 佛山 生物 医药 专利 申请 趋势 图 
此 外 通过 对 佛山 生物 医药 专利 进行 申请 国家 的 分 析 ， 佛 山 生 物 医 药 专 利 绝 大 部 分 属于 
中 国 专 利 ， 海 外 专利 的 申请 主要 通过 PCT 途径 ， 其 在 美国 欧洲、 日 本 、 韩 国 等 地 区 都 有 少量 
的 专利 申请 ， 这 在 一 定 程度 上 反映 出 ， 佛 山 专利 技术 主要 面 对 的 是 中 国 市 场 ， 但 同时 也 开 
台 注意 在 全 球 的 布局 。 
2. 2 申请 人 分 析 
通过 对 佛山 生物 医药 专利 的 申请 人 统计 发 现 ， 专 利 申请 量 排 名 前 三 十 的 专利 权 人 大 部 
分 为 本 市 的 医药 企业 以 及 科研 院 所 ， 包括 佛山 市 赛 维 斯 药 业 公 司 、 广 东 聚 智 诚 科技 有 限 公司 
以 及 佛山 市 顺德 宝 铜 金属 科技 有 限 公 司 等 ， 排 名 前 5 的 重要 专利 权 人 的 具体 专利 申请 量 统 


计 如 下 表 所 示 : 
表 2 佛山 医药 专利 申请 量 前 5 申请 人 排序 表 
专利 申请 人 专利 申请 量 
佛山 市 赛 维 斯 药 业 公司 164 
颜 怀 伟 100 
广东 聚 智 诚 科 技 有 限 公司 67 
佛山 市 顺德 宝 铜 金属 科技 有 限 公 司 54 
佛山 科学 技术 学 院 27 


通过 气泡 图 来 展现 佛山 生物 医药 专利 主要 申请 人 的 综合 竞争 力 之 强 弱 〈 图 2) ， 统 计 
维度 包括 气泡 大 小 、 横 坐标 、 纵 坐标 ,气泡 大 小 代表 专利 的 数量 ， 横 华 标 代表 专利 技术 先进 程 
度 ， 纵 坐标 代表 了 该 家 公司 的 经 济 实力 ,将 该 气泡 图 可 划分 为 4 个 部 分 ， 越 往 右 上 角 说 明 该 
公司 在 这 方面 的 专利 技术 越 强 ， 本 身 经 济 实力 越 强 ， 越 往 左 下 角 说 明 该 公司 在 此 方面 专利 
技术 越 弱 ， 经 济 实力 越 差 。 
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@ 佛 山 市 赛 维 斯 药 业 公司 @ 颜 怀 伟 e@ 广 东 聚 智 诚 科技 公司 Ei @ 佛山 科 学 技术 学 院 
e@ 佛 山 市 赛 维 斯 医药 科 。 。 湖州 第 一 6 斗山 新 战略 知识 产权 文 
@ 陶 氏 化 学 e 技 有 限 公司 @ 湖州 第 一 人 民 医 院 Se a ey 
@ 佛山 市 朗 达 信息 科技 


eggs @ 广东 医药 世界 药 业 。”@ 佛 山特 殊 医疗 器 械 公 司 e 佛 山 联合 医疗 科技 公司 o 广 东 一 方 制药 有 限 公司 
9 广东 海 纳 川 药 业 。 “9 佛山 标准 生物 科技 。“” 69 广东 市 结核 医疗 保健 ”9。 荣 山 国 际 有 限 公司 。 “9 张 去 平 


图 2 佛山 医药 主要 申请 者 气泡 图 分 析 

气泡 距离 原点 的 远近 可 看 出 各 专利 申请 人 技术 实力 。 佛 山 市 赛 维 斯 药 业 公司 的 气泡 位 于 
横 坐 标 最 前 方 ， 说 明 它 的 技术 实力 领先 图 中 其 他 专利 申请 人 ， 技 术 实 力 处 于 第 一 梯队 ， 可 
见 佛山 市 赛 维 斯 药 业 公司 制药 是 佛山 该 领域 技术 竞争 力 最 强 的 制药 企业 ,位 于 技术 实力 第 二 
梯队 的 申请 人 有 自然 人 颜 怀 伟 、 广 东 聚 智 诚 科技 有 限 公 司 、 佛山 市 顺德 宝 铜 金属 科技 有 限 公 
司 等 ,而 气泡 位 置 的 高 低 可 以 反映 出 专利 申请 人 综合 经 济 实力 ， 气 泡 高 度 越 高 ， 说 明 该 申请 
人 的 经 济 实力 越 强 。 由 图 可 见 ， 陶 氏 化 学 处 于 最 高 位 置 ， 拥 有 最 强 的 经 济 实力 ， 但 是 技术 实 
力 与 专利 量 都 不 是 很 多 。 处 于 图 片上 部 处 于 第 三 II 
一 技术 领域 已 经 引起 了 佛山 大 型 药 企 和 高 等 院 校 的 关注 ， 是 佛山 技术 研发 的 热点 问题 
2.3 产业 方向 分 析 


这 含有 直接 连 在 粒 
| 如 机 A61K 36/00: 化 物 基 团 的 杂 原 
装置 方法 人 医 % Medicinal 子 上 的 烃基 或 取 


1/00: se 含有 来 自 藻类 、 苦 斑 、 
Foods or Re 四 形 | 真菌 或 植物 或 其 派生 物 ， Go7D 207/00 CO07B 


GO1N 33/00: 
Investigating 
or analysing 


foodstuffs 目 六 一 : 半 例如 传统 草药 的 未 确定 me 61/00: 
人 结构 的 药物 制剂 请 Other 


general 
methods 


利用 特殊 方 
法 来 研究 或 
分 析 材 料 


A61K 8/00: 


A23F : en 


3/00: Tea pr preparations 
化 合 


图 3 佛山 生物 医药 专利 IPC 统计 树 状 图 

图 3 以 树 状 图 的 形式 对 佛山 市 生物 医药 专利 所 涉及 的 IPC 进行 了 统计 。 图 中 一 个 不 规则 
的 多 边 形 代表 一 个 IPC 大 组 ， 其 面积 大 小 代表 该 IPC 大 组 包含 的 相关 专利 的 数量 ;红色 区 
块 代 表 属 于 全 球 专 利 数 量 较 多 的 领域 ， 蓝 色 区 块 代 表 属 于 全 球 专利 总 量 较 少 的 领域 。 从 图 3 
中 可 知 ， 佛 山 生 物 医药 专利 的 IPC 主要 涉及 A 部 的 A6lk 小 类 《〈 医 用、 牙科 用 或 梳妆 用 的 配 
制品 ) ， 有 具体 集中 于 植物 药 领 域 A61K36 (含有 来 自 藻 类 、 苔 薛 、 真 菌 或 植物 或 其 派生 物 的 药 
物 制剂 ) 这 一 大 组 ; 此外， 检测 试剂 或 方法 601N33 (特殊 方法 来 研究 或 分 析 材 料 ) 也 占 了 
较 大 专利 申请 比例 ， 说 明 所 分 析 的 专利 多 集中 于 此 

通过 对 佛山 市 生物 医药 专利 的 申请 和 授权 情况 进 步 具 体 分 析 发 现 ; i 
药物 领域 的 专利 申请 最 早 是 在 1998 年 ，2004 年 之 前 ， 佛 山 在 化 学 制药 领域 的 专利 申请 
都 非常 少 。 2005 年 ， 佛 山 的 化 学 制药 的 专利 申请 量 又 增 。 这 可 能 是 由 于 中 国 加 入 WT0 带 来 的 
推动 作用 。 在 加 入 WT0 之后, 我国 对 新 药 知识 产权 的 保护 加 强 , 制药 企业 不 能 再 无 偿 仿制 国外 
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在 专利 保护 期 内 的 药品 。 (2) 佛山 市 在 生物 制品 技术 领域 的 专利 申请 量 比较 少 ， 但 是 授权 
率 比较 高 。 生 物 制品 类 药 企 属于 创新 型 企业 ， 这 类 药 企 基本 处 于 创业 发 展 阶 段 ， 研 发 能 力 较 
好 ， 有 较 好 的 业绩 增长 预期 。 (3) 佛山 市 近 5 年 医疗 器 械 专 利 申请 量 为 143 件 ， 占 专利 申 
请 总 量 比 例 较 高 ， 说 明 目 前 佛山 市 医疗 器 械 相 关 的 专利 的 生命 力 比 较 强 ， 具 有 很 好 的 发 展 
趋势 。2006 年 “中 国医 疗 器 械 ( 三 水 〉 产业 基地 ”在 广东 省 佛山 市 三 水 工业 区 中 心 科 技工 
业 园 正式 挂牌 ， 三 水 区 发 展 医疗 器 械 新 兴 产 业 有 了 国家 级 平台 ， 进 一 步 推动 了 佛山 市 医疗 
器 械 产 业 的 发 展 。2011 年 底 ， 中 科 院 广州 分 院 与 佛山 医疗 器 械 行业 协会 签约 组 建 战略 发 展 
联盟 ， 佛 山 医 疗 器 械 开 始 与 高 端 技 术 快 速 对 接 ， 加 快 了 产业 升级 。(4) 佛山 市 的 中 药 产 业 
是 传统 特色 优势 产业 ， 它 始 创 于 明 朝 ， 盛 于 清 代 ， 至 今 已 有 400 多 年 的 历史 。 因 此 佛山 市 
素 有 “岭南 成 药 发 祥 地 ”、“ 广 东 成 药 之 乡 ”、“ 上 岭南 药 祖 ” 等 美誉 。 改 革 开 放 以 来 ， 佛 山中 
药 在 继承 了 古老 “ 佛 药 ”组 方 独特 、 选 料 上 乘 、 工 艺 精湛 的 优良 传统 基础 上 ， 采 用 先进 的 设 
备 和 现代 化 的 医药 生产 工艺 ， 走 上 现代 制药 的 发 展 道路 。 

通过 专利 的 具体 分 析 可 见 上 述 四 个 主要 领域 方向 都 是 佛山 生物 医药 产业 发 展 基础 较 好 
或 者 是 有 较 好 发 展 前 景 的 产业 ， 因 此 将 佛山 生物 医药 专利 分 为 四 大 领域 方向 ， 包 括 化 学 药 
物 、 生 物 制 品 ` 医 疗 器 械 和 植物 药 。 统 计 各 方向 的 专利 申请 量 如 下 表 所 示 ， 由 表 3 可 以 发 现 ， 
佛山 生物 医药 领域 的 专利 主要 集中 在 “植物 药 ” 方 向 ， 其 次 是 化 学 药物 和 医疗 器 械 ， 生 物 
制品 方面 布局 的 专利 量 较 少 ， 生 物 制 品 专利 申请 意识 有 待 进 一 步 提高 。 
表 3 佛山 生物 医药 专利 整体 以 及 各 方向 申请 量 

佛山 生物 生物 医药 专利 申请 量 
化 学 药物 生物 制品 医疗 器 械 

| 38 | 8 | 3 | 44 | 
2.4 佛山 市 生物 医药 专利 现状 具体 分 析 
总 体 而 言 ， 佛 山 生 物 医 药 产业 知识 产权 发 展 呈 现 出 以 下 四 个 特点 〈 如 图 4 所 示 ) : 


4 佛山 生物 医药 产业 知识 产权 发 展 特点 


3 与 邻近 城市 对 比 

在 与 邻近 城市 对 比 中 ， 选 取 了 广州 市 和 深圳 市 两 个 生物 医药 产业 发 展 较 快 较 好 的 城市 
进行 对 比 ， 在 对 比 数据 上 使 用 了 专利 申请 和 授权 量 以 及 专利 强度 等 主要 指标 数据 。 

专利 强度 (Patent Strength) 是 Innography 独创 的 专利 评价 新 指标 ， 是 来 自 于 加 州 
大 学 伯克利 分 校 、. 斯 坦 福 大 学 、 德 克 萨 斯 大 学 以 及 乔治 梅森 大 学 的 最 新 研究 成 果 。 其 作用 是 帮 
助 用 户 快 速 有 效 地 寻找 核心 专利 。 专 利 强度 参考 了 十 余 个 专利 价值 的 相关 指标 ， 包 括 : 专利 
权利 要 求 数量 、 引 用 先前 技术 文献 数量 、 专 利 被 引用 次 数 、 专 利 及 专利 申请 案 的 家 族 、 专 利 申 
请 时 程 、 专 利 年 龄 、 专 利 诉 讼 等 。 
(1) 佛山 市 

将 2078 件 佛 山 市 生物 医药 专利 系统 自动 保留 专利 族 中 强度 最 高 的 专利 ， 再 将 结果 按照 
专利 强度 (Patent Strength) 排序 第 选 ， 保 存 专 利 强度 三 30% 中 高 强度 专利 95 件 。 其 中 95 
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件 中 高 强度 专利 中 ， 专 利 强 度 达 70% 高 强度 专利 占 12 件 。 


专利 强度 分 布 
1400 T1296 
1200 
1000 
申 
请 800 
旦 
600 
400 
200 426 
50 30 19 18 16 9 3 0 
0 + T | T 
0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 
专利 强度 
5 佛山 市 生物 医药 专利 强度 分 布 
(2) 广州 市 


2007 年 ， 广 州 成 为 国家 生物 产业 基地 城市 和 国家 医药 出 口 基 地 城市 ， 它 是 我 
康 产 业 最 集中 、 最 有 优势 的 城市 ， 广 州 的 医疗 资源 丰富 ， 医 药 文化 浓厚 ， 产 业 基 础 


国医 药 健 
扎实 ， 此 


外 作为 华南 地 区 的 医疗 中 心 和 医药 流通 中 心 ， 广 州 医疗 资源 拥有 量 居 全 国 第 三 ， 形 成 了 较 


完备 的 医疗 卫生 、 健 康 养老 、 医 疗 保健 和 健康 保险 等 多 样 化 的 产业 服务 网 络 ， 医 疗 


服务 辐射 


华南 地 区 乃至 东南 亚 。 截 至 2014 年 ， 有 关 统 计 显 示 广 州 生物 医药 产业 主 营 业务 收入 约 1500 


亿 元 、 增 加 值 约 450 亿 元 ， 产 业 规 模 和 效益 优势 已 日 益 突显 。 


检索 到 广州 市 生物 医药 领域 的 专利 申请 量 为 5672 件 ， 其 中 专利 授权 量 为 2367 件 ， 专 


利 授权 率 为 41. 7%， 专 利 授权 且 目 前 有 效 量 为 1805 件 ， 审 查 中 专利 1806 件 ， 生 物 医 
授权 且 有 效 专利 量 为 专利 申请 总 量 的 31. 8%， 总 量 的 31. 8%。 
在 4 广州 市 生物 医 辣 利 惨 休 情 


广州 市 5672 2367 41. 7% 1805 


药 领域 


审 中 


1806 


将 5672 件 专 利 系统 自动 保留 专利 族 中 强度 最 高 的 专利 ， 再 将 结果 按照 专利 强度 
(Patent Strength) 排序 筛选 ， 保存 专利 强度 宇 30% 中 高 强度 志 利 262 篇 其 中 262 篇 中 高 
强度 专利 中 ， 专 利 强度 过 70% 高 强度 专利 占 3 篇 。 相 比 于 佛山 市 ， 广 州 中 高 强 专 利 数 相当 于 


佛山 市 的 2.7 倍 ， 而 高 强度 专利 却 比 佛山 少 一 些 。 
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专利 强度 分 布 


900 
800 ]| 
700 717 
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宇 
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0 1 T 国 T 下 T I | T a 1 
10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 
专利 强度 
图 6 广州 市 生物 医药 专利 强度 分 布 
(3) 深圳 市 


近 五 年 来 ， 深 圳 生物 和 生命 健康 产业 以 年 均 20% 的 增长 速度 快速 发 展 ，2015 年 深圳 生 
物产 业 规模 约 2000 亿 元 ， 干 细胞 和 肿瘤 免疫 细胞 治疗 、 基 因 治 疗 等 生物 医疗 产业 发 展 基础 
较 好 ， 部 分 领域 处 于 国际 领先 地 位 。 检 索 到 深圳 市 生物 医药 领域 的 专利 申请 量 为 2218 件 ， 


利 申 请 总 量 的 29. 9% ( 详 旨 统计 结果 参见 下 表 ) 。 


人 


其 中 专利 授权 量 为 888 件 ， 专 利 授 权 率 为 40. 0%， 专 利 授权 且 目 前 有 效 量 为 702 件 ， 审 查 中 
专利 663 件 ， 生 物 医药 领域 授权 且 有 效 专利 量 为 专利 申请 总 


\ 量 的 31. 6%， 审 中 专利 量 为 专 


将 2218 件 专利 系统 自动 保留 专利 族 中 强度 最 


高 的 专利 ， 


再 将 结果 按照 专利 强度 


(Patent Strength) 排序 筛选 ， 保存 专利 强度 之 30% 中 高 强度 专利 139 篇 。 其 中 139 篇 中 高 


强度 专利 中 ， 专 利 强 度 达 70% 的 高 强度 专利 占 8 篇 


。 相 比 于 佛山 市 ， 


当 于 佛山 市 的 1.5 倍 ， 而 高 强度 专利 也 比 佛山 少 一 些 。 


深圳 市 中 高 强 专 利 数 相 
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专利 强度 分 布 
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图 7 深圳 市 生物 医药 专利 强度 分 布 


4. 佛山 市 生物 医药 产业 发 展 建议 


据 《2016-2020 年 中 国 


市 场 潜力 巨大 。 佛 山上 


日 于 其 位 于 珠 三 角 地 区 


间 格 局 ”。 报告 


以 长 三 角 、 环 渤海 为 核心 ， 
认为 ， 珠 三 角 j 


生物 医药 产业 集群 发 展 模 式 深度 分 析 及 发 展 战略 研究 报告 》 指 出 ， 
中 国生 物 医 药 产 业 集群 化 分 布 进一步 显现 ， 已 初步 形成 
东北 等 中 东部 地 区 快速 发 展 的 产业 空 


珠 三 角 、 
区 市 场 经 济 体系 成 熟 ， 


本 


强 ， 民 营 资 本 比较 活跃 ， 有 利于 其 推动 产业 结构 升级 、 加 快 现代 产 


山 制造 ”到 “佛山 服务 ”转变 的 重要 战 
佛山 新 城 将 生物 医药 产业 作为 区 域 先导 
聚集 和 培养 卓越 人 才 ， 开 展 工 程 中 
方 生物 医药 产业 技术 创新 能 
开展 前 瞻 性 、 地 区 性 生物 


产业 发 展 的 规划 ， 


(1) 提高 专利 保护 、 


度 . 而 佛山 的 企业 、 科 研 单位 、 


运用 意识 


心 、 重 点 实验 室 、 高 站 
， 以 多 样 化 合作 模式 ， 协 同 
医药 项 目 联合 攻关 。 而 佛山 市 禅 城 
作 关 系 ， 禅 城区 将 在 扶持 基金 、 人 才 政 策 、 税 收 上 提供 优惠 ， 
目前 佛山 和 全 球 生 物 医药 专利 现状 出 发 ， 
发 展 中 的 困难 和 问题 ， 对 


建议 加 强 知识 产权 知识 运用 、 
进行 


， 俩 


山 生物 


在 市 场 竞争 中 发 挥 


度 。 充 分 贯彻 GB/T 29490-2013《 企 业 知 识 产 权 管 理 
的 创造 、. 运 用、 管理 和 保护 进行 规范 管理 
立 内 部 的 评价 体系 ， 对 现 有 专利 是 否 继续 维 
于 新 产生 的 技术 方案 ， 在 准备 进行 专利 
i 贯 标 工作 相 


速 地 提高 知识 产权 


管理 等 方面 知识 


医药 专利 技术 可 急 起 直 追 。 
专利 自身 的 法 律 属 幅 导致 上 在 最 个 生命 流程 中 会 不 


， 医 药流 通体 系 发 达 ， 毗 邻 港澳 ， 对 外 辐射 能 


上 体系 构建 ， 实 现 从 “ 佛 


咯 ， 把 佛山 建设 为 集聚 海内 外 高 新 技术 人 才 的 高 地 。 
ee 
山 产 业 服 务 平台 的 建设 ， 
也 方 医疗 机 构 、 
区 政府 与 中 西 达 
促进 企业 发 展 壮 大 。 这 里 我 们 从 
通过 提高 专利 运用 意 已 \ 识 ， 
弗 山 市 发 展 生 物 医 药 产 业 提 出 以 下 几 点 建议 : 
管理 、 
知识 产权 是 促进 技术 创新 , 加 速 高 科技 成 果 产 业 化 , 提高 经 济 竞争 力 的 一 项 重要 法 律 制 
医院 等 的 知识 产权 和 专利 保护 意识 目前 仍 相 当 淡 注 ， 应 当 将 知 
识 产 权 视 为 财产 、 资 本 , 从 而 迅速 将 创新 成 果 申 请 专利 方面 , 佛山 生物 医药 提 


培育 提升 地 
高 校 、 企 事业 单位 ， 
一 建立 了 战略 合 


为 进一步 克服 产业 加 快 


高 专利 保护 意识 ， 


的 培训 ， 建 立 内 部 的 


管理 质量 


(2) 优化 产业 结构 及 布局 ， 把 握 各 产业 不 同 发 展 方式 
尽管 佛山 近 几 年 来 生物 医药 领域 专利 申 i 


药物 ， 


而 生物 制品 相关 专利 技术 仍 处 于 探索 期 。 世 界 各 国都 把 生 


评价 体系 ， 对 专利 的 全 


f 地 发生 状 态 的 改变 ， 为 了 让 专利 
应 有 的 作用 ， 建 议 佛山 市 政府 扶持 本 土 企业 对 专利 建立 有 效 的 管理 制 
规范 》， 对 专利 的 全 生命 流程 包括 了 专利 
E。 对 于 目前 已 授权 的 专利 和 在 审 
持 作 出 评价 ， 保 


查 中 的 专利 ， 建 议 建 


证 重要 专利 得 以 正常 维持 ， 对 
FH 报时 ， 可 以 进一步 完善 管理 流程 ， 从 提案 、 撰写 、 
关 工 作 ， 将 帮助 本 土 企业 快 


青 增 速 较 快 ， 但 偏向 于 集中 传统 植物 药 和 化 学 
物 医药 产业 作为 21 世纪 优 


先 发 展 的 战略 性 产业 ， 并 制定 发 展 计 划 ， 加 大 对 生物 医药 产业 的 政策 扶持 与 资金 投入 。 近 年 


来 ， 国 家 不 断 加 大 对 生物 医药 产业 的 支持 力度 ， 特 别 是 在 “十 二 五 ”规划 中 ， 


生物 产业 被 


chinaXiv:201708.00176vV1 


确定 为 七 大 战略 性 新 兴 产 业 之 一 ， 确 定 了 在 国民 经 济 中 具有 战略 地 位 ,同时 在 最 新 政府 工作 
报告 中 ， 首 次 明确 提出 将 生物 医药 行业 培育 成 主导 行业 ， 为 行业 发 展 注入 了 强劲 动力 .而 从 
生物 制品 领 页 域 中 的 诊断 试剂 的 专利 竞争 态势 也 可 以 发 现 ， 各 跨国 药 企 极 度 重 视 诊断 试剂 技 
术 研 发 与 市 场 布局 ， 维 持 良 好 的 活路 专利 比例 ， 竞争 非常 激烈 ， 目 前 这 一 领域 的 研究 国内 


还 停留 在 科研 阶段 ， 使 得 进口 诊断 试剂 对 国内 市 场 有 一 定 的 垄断 现象 ， 建议 积 


极 将 医药 企 


业 引 导 往 生物 制品 领域 发 展 ， 重 点 做 好 诊断 试剂 产业 发 展 相关 部 件 、 设 备 等 项 目的 引进 工作 ， 


努力 把 产业 链 做 大 、 做 完善 。 


对 于 不 同 细 分 领域 的 专利 技术 发 展 ， 应 注意 充分 结合 细 分 行业 状况 与 佛山 所 特有 的 专 


利 优势 ， 考 虑 并 规划 实际 可 行 的 发 展 模 式 ， 具 体 各 细 分 行业 的 发 展 模式 建议 如 下 所 示 : 
人 治疗 风湿 植物 药 作 
佛山 赛 维 斯 和 中 科 院 在 此 领 国内 专利 申请 量 多 ， 但 是 单个 


域 有 专利 优势 ， 可 与 其 合作 
或 者 以 其 为 龙头 企业 带动 区 
域 发 展 ; 


专利 权 人 申请 的 专利 量 少 ， 应 
加 强 中 医药 企业 的 扶持 ; 


@ 免疫 诊断 试剂 | 护理 床 
目前 发 展 依然 迅猛， 但 核心 专利 技术 掌握 大 部 分 在 国 
技术 大 部 分 掌握 在 国外 专利 内 高 校 或 者 医院 ， 可 加 强 
权 人 ， 可 通过 与 国外 企业 合 与 民营 企业 的 合作 ; 


作 或 者 积极 引入 国外 团队 发 
展 专利 技术 ; 


图 8 佛山 市 生物 医药 细 分 行业 发 展 模式 建议 
《3) 提升 现 有 技术 竞争 能 力 


T 


佛山 在 生物 医药 领域 植物 药 与 化 学 药物 专利 申请 量 较 大 ， 在 这 两 个 方向 


FP 积 累 了 一 


的 技术 经 验 ， 特 别 是 佛山 市 赛 维 斯 药 业 公司 在 治疗 二 型 /入 展 病 化 药 领域 人 国际 专利 下 请 量 
排名 在 前 三 十 位 ， 但 整体 而 言 技 术 实力 与 经 济 实力 仍 有 待 进一步 提高 ， 与 国外 药 企 相 比 仍 
存 有 很 大 的 差距 。 所 以 对 于 已 经 积累 了 较 长 时 间 的 成 熟 制 药 技 术 ， 建 议 本 土 企业 推动 核心 专 
利 技术 研发 来 实现 技术 的 升级 换代 ， 一 方面 可 以 通过 对 国际 重点 专利 权 人 中 高 强度 专利 的 


研究 解决 自身 技术 发 展 过 程 的 瓶颈 ， 突 破 国内 技术 现 有 的 障碍 ， 而 另 一 方面 也 可 以 与 国内 
高 校 〔 比 如 中 科 院 、 中 国药 科大 学 等 合作 或 获得 其 专利 许可 ， 从 产业 链 的 角度 出 发 ， 以 专 


利 成 果 转 移 转 化 的 形式 尽快 实现 高 精 尖 技术 与 工业 化 的 融合 ， 增 强 企业 的 核心 
(4) 建立 风险 预警 机 制 ， 推 送 专利 信息 服务 


竞争 力 。 


专利 状态 :是 不 断 变化 的 ， 专利 的 侵权 风险 随 着 专利 状态 的 变化 而 发 生 改 变 ， 因 此 ， 佛 
山 可 围绕 本 市 生物 医药 产业 专利 预警 导航 平台 ， 有 目的 性 地 建立 专利 风险 预警 机 制 ， 对 专 
利 风险 进行 实时 监控 ， 对 佛山 本 土 企业 及 时 推送 相关 的 专利 最 新 信息 。 预 警 监控 内 容 包括 有 : 
治疗 二 型 糖尿 病 的 化 学 药物 风险 专利 建议 重点 关注 美洲 地 区 和 东亚 地 区 (包括 美国 、 日 本 、 
中 国 \ 加 拿 和 大) 的 同族 中 请、 授权 情 况 `\ 新 增 诉讼 ， 治 疗 风湿 的 植物 药 领 域 建议 重点 关注 国内 


以 及 美国 .日 本 、 韩 国 ， 免 疫 诊 断 试剂 领域 建议 重点 关注 美国 .日 本 德国、 英国 ， 


护理 床 领域 


-> 


建议 重点 关注 美国 .日 本 、 中 国 地 区 ; 关注 重点 申请 人 在 中 国 的 专利 申请 、 授 权 情 
跨国 企业 专利 权 转 让 、 许 可 情况 ， 细 分 技术 点 来 看 ， 治 疗 二 型 糖尿 病 化 学 药物 
权 人 包括 辉瑞 、 默 沙 东 、 赛 诺 菲 、 罗 氏 ， 和 免疫 诊断 试剂 领域 重点 专利 权 人 包括 罗 


青 况 ， 特别 是 
领域 重点 专利 
氏 、 葛 兰 素 史 


克 、 诺 华 、 赛 默 飞 世 尔 、 雅 培 ， 护 理 床 领域 重点 专利 权 人 包括 屹 龙 、 八 乐 梦 医 用 床 有 限 公 司 、 洁 
定 集 团 、 史 赛 克 公司 、 松 下 ; 也 建议 对 已 在 国内 有 专利 布局 的 本 土 单位 《如 研发 诊断 试剂 的 


苏州 艾 杰 和 北京 勤 孝 ， 研 发 护理 床 的 安徽 医学 高 等 专科 学 校 和 中 国人 民 解 放 军 第 四 军医 大 


学 ) 技术 领域 内 的 最 新 发 展 动态 加 以 留意 。 通 过 对 上 述 内 容 的 实时 监控 ， 佛 山 市 政府 可 以 通 


过 导航 平台 推送 相关 最 新 专利 技术 信息 ， 帮 助 企业 实时 了 解 技术 领域 内 的 最 新 发 展 动态 ， 


及 时 调整 技术 路 线 或 专利 布局 方案 ; 
(5) 优化 发 展 环境 


加 大 对 佛山 企业 ， 特 别 是 生物 医药 领域 领军 企业 ， 在 我 市 投资 的 政策 扶持 力度 ， 佛 山 
存在 着 很 多 专利 权 人 为 自然 人 身份 〈 比 如 颜 怀 伟 等 ) ， 而 并 非 企业 或 其 他 类 型 单位 的 现象 
建议 可 对 重要 的 发 明 人 进行 实际 调研 ， 适 当 对 部 分 高 技术 含量 的 重要 发 明 人 发 展 所 需 的 生 
产 用 地 给 予 重点 保障 ， 帮 助 加 快 其 实现 专利 技术 的 产业 化 ,建议 市 政府 制定 发 展 整体 经 济 的 


优惠 政策 ， 吸 引 更 多 儿 


收 、 就 业 人 员 等 情况 给 予 相应 的 优惠 政策 ， 
部 大 楼 建设 用 地 。 对 佛山 赛 维 斯 、 佛 山 市 利 强 医 
要 加 快 高 技术 人 才 住 宅 区 建设 ， 


生物 医药 5 技术 领域 ， 例 


惠 地 价 安排 总 
领军 企业 和 重点 单位 ， 

留 住 企业 和 人 才 。 

综 上 所 述 ， 在 佛 | 


地 企业 和 留 但 


土 企 业 良 性 发 展 ， 应 紧 靠 战略 性 新 兴 
在 知识 产权 发 展 上 ， 可 从 技术 、 地 域 、 


息 服 务 ， 


医疗 设备 有 限 
努力 改善 


E 本 地 企业 在 佛山 扎根 发 展 ， 根 据 企业 发 展 规模 、 上 交 税 
可 在 中 心 城市 的 商务 板块 或 其 它 繁 华 地 段 给 予 优 
公司 、 中 科 院 等 一 些 


训 技 术 入 才 居 住 条 < 人 
山 市 政府 需要 有 效 的 专利 发 展 策略 来 支撑 本 


F， 以 


产业 指导 政策 优化 产业 结构 及 布局 ， 提 供 相关 专利 信 


效 的 专利 发 展 策略 ， 进 行 转型 与 升级 ， 同 时 优化 发 展 环 境 吸 引 高 尖端 人 才 ， 


制度 ， 扩 


造 
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